DrADAM CHMURY 


lekarz-dermatolog 
zmarł po długich a ciężkich cierpieniach, w dniu 2 lipca 1964 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowiekim nastąpi 
w poniedziałek 6-go bm. o godzinie 15-tej, o czym z głębokim bólem 
zawiadamiają: 


zona, matka, siostra i rodzina. 


MSZA ŚWIĘTA ZALOBNA 


odprawiona zostanie we wtorek dnia 7 bm. o godzinie 8% w kościele 
Najśw. Marii Panny z Lourdes, Kraków, Misjonarska. 
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